[image: 9782302134508-0]
[image: 9782302134508-1]
[image: 9782302134508-2]
[image: 9782302134508-3]
[image: 9782302134508-4]
[image: 9782302134508-5]
OEBPS/images/P_0001.jpg





OEBPS/images/P_0002.jpg
LE CARNET DE LANAWYN

'W

Scénario ~ ISTIN

Storyboard ~ DErPLANO (planches 1 a20)
Y EROFIEIE VA (planches 21 a 50)
DuaRrTE (planches 51 a 54)

Dessin ~ YEROFIEIEVA (planches 1 a 50)
ET DUARTE (planches 51 a 54)

Couleurs ~ JACQUEMOIRE






OEBPS/toc.xhtml
		Contenu



		Contenu





OEBPS/images/P_0000.jpg
"~ JL. ISTIN - YEROFIEIEVA - DUARTE - JACQUEMOIRE ¥ 2 :






OEBPS/images/P_0005.jpg
I

DIS PLUTOT QUELLE
TE MANQUE. TU EN PINCAIS
POUR ELLE, HEIN, MON
TOUT BEAU 7

NAG

.
JAMAIS JE = N
A N'AURAIS OSE. JE LA )
RESPECTAIS TROP 38 &
NG
N

MOUAIS !
ON VA DIRE ¢A ! TOUS
LES BEAUX GAMINS DES
TERRES D'ARRAN ETAIENT SOUS
LE CHARME DE LANAWN. SALF

QUE, TU SAIS QUOI 7 ELLE

S’EN FOUTAIT ROYALEMENT.
ET ELLE AVAIT BIEN

RAISON...
s TU NE VEUX

'/‘\‘!; S l PAS DE COMPAGNIE
NSV :

7 I\

f

()
1
POLR LA NUIT 7 HISTOIRE DE...

MERCI POUR
L'OFFRE, ORSHAA !
MAIS JE DECLINE !

JE ME LEVE TOT
DEMAIN !

fll RAAAAAAA ! MAIS POLRQUOI ON
= N'A PAS LA MEME CERVOISE
A ENNLYA 777

PFFF,
IL NE SAIT PAS
CE QUL MANGLE, )

IL N'Y A MEME PAS
UNE SEULE TAVERNE DIGNE
DE CE NOM DANS VOTRE MALIDITE CITE.

JE ME DEMANDE BIEN COMMENT
VOUS FAITES POLR SURVIVRE SANS ALCOOL !

FACILE ! NOUS ALLONS
BOIRE CHEZ LES
HOMMES !

N'AVEZ JAMAIS
PENSE A FABRIQUER
VOTRE PROPRE

ALCOOL 7 C'EST PAS

DANS L'ESPRIT
DES ELFES.

PARDONNE-MOI DE TE DIRE ¢A, MAIS VOUS AVEZ
VRAIMENT L'ESPRIT TORDU ! COMMENT PEUT-ON
SE REFUSER A FABRIGUER DE LA CERVOISE 7
CELA N'A AUCUN SENS.

PARCE QUE a
CES FOUTUS ELFES
PREFERENT MASTIGUER
DES FELILLES DE

KICHA... /| 3

C'EST
PAS DROLE,
¢A !

JE DIRAIS
MEME QUE
C'EST UN coup






OEBPS/images/P_0003.jpg
‘—-&—4

Un grand merci a David, pour ses conseils précieux, et tout particuliérement pour celui lié
au pere de Lanawyn.

A Kyko, pour son aide et son regard avisé sur cet album, ton ceil a compté.

Et une immense reconnaissance a Alina et Elodie, dont le talent a hissé la qualité visuelle de
cet ouvrage a des sommets : grace a elles, les elfes bleus font un retour remarquable.
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